Réponse au Faussaire et au Pitre incompétent 
propriétaire de la chaîne YouTube 
"Du Brouillard Dans Le Rétro” 


https://www.voutube.com/channel/UC6gL77MmQUS8RPAUMYRWELAiA 


Ce falsificateur de l'Histoire se permet de salir le très cher Professeur 
Robert Faurisson en propageant les bobards et fripouilleries colportés par 
le Lobby Exterminationnist avec une vidéo qui s'intitule : 


Faurisson : autopsie d'une imposture négationniste 


https://www.youtube.com/watch?v=XPvYvvc8Mm4&ab_channel=DuBrouillardDansLeR 
%C3%AItro 


LE VAINQUEUR PEUT 
ADMINISTRER À LA 
RIGUEUR AU VAINCU 
DES LEÇONS DE 
BOUCHERIE, MAIS IL 
NE SAURAIT LUI 
INFLIGER DES LEÇONS 
DE DROIT, DE JUSTICE 
OU DE VERTU, ET 
POURTANT C'EST CE 
QU'IL S'EST FAIT. 
Robert Faurisson 





LA CONSTITUTION 
LE PRÉVOIT, ON A 
LE DROIT DE 
COMBATTRE LA 
FORCE INJUSTE DE 
LA LOI, ON A LE 
DROIT D'ENTRER EN 
RÉSISTANCE. JE ME 
PRÉSENTE : JE SUIS 
UN RÉSISTANT 


Robert Faurisson 


JEROULE POUR 
LA VÉRITÉ QUOI 
QUIL 'DOIVE 
M'EN COÛTER ! 


4 Robert Faurisson 
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Ce Clown ose me répondre en citant le faux témoin oculaire de prétendues 
opérations de gazages homicides : Miklôs Nyiszli 





Miklós Nyiszli, un prétendu témoin encore largement cité de nos jours. 
Médecin de formation, il aurait travaillé au crématoire de Birkenau. Son 
récit Médecin à AUSCHWITZ" paru en 1946 a inspiré de nombreux livres 
ainsi qu'un film en 2001 "The Grey Zone”. 


Dans ce film on voit des déportés arrivaient devant les crématoires dont la 
cheminée crache des flammes. Le scénariste a bien respecté le récit de 
Miklós Nyiszli, car à trois reprises dans son témoignage il parle de 
cheminée, je cite : qui ne cesse de cracher des langues de feu. Ou alors de 
cheminée, je cite : qui crache du feu. Ou alors des cheminées, je cite : qui 
crache des flammes (page 75). Cela est suffisant pour rejeter ce témoin, car 
en fonctionnement normal aucune flamme ne sort d'une cheminée, il faut 
vraiment que l'incendie de cheminée soit grave, c'est-à-dire que toute la 
gaine soit touchée pour que des flammes s'échappent. Miklós Nvyiszli n'a 
donc jamais pu voir ce qu'il prétend. 





La confirmation du faux survient alors lorsque Miklós Nyiszli prétend décrire 
les crématoires 2 et 3 avec leur vestiaire et leur chambre à gaz. Pour le 
vestiaire, il parle d'une salle, je cite : longue d'environ 200 mètres. Et pour 
la chambre à gaz, il parle d'une salle, je cite : de la même dimension que la 
précédente (page 56). Manque de chance pour Miklôs Nyiszli, le prétendu 
vestiaire dont les ruines sont encore parfaitement visibles ne mesure que 
50 mètres. Le plan original confirme d'ailleurs la longueur de cette pièce. Il 
permet en outre de s'apercevoir que la deuxième salle, la prétendue 
chambre à gaz ne mesurait que 30 mètres de long et 7 mètres de large. 
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La longueur du « vestiaire » 
et de 13 « chambre à gaz» ዴ< < ጭ Li 
selon les plans. + 


Mais ce n'est pas fini, d'après Miklós Nyiszli, 3000 personnes étaient gazées 


en même temps (page 55). Si l'on considère une pièce de 200 mètres de 
long sur 7 mètres de large, cela fait 3000 personnes dans 1400 mètres 
carrés, soit un peu plus de deux personnes par mètre carré, c'est crédible. 
Mais quand on sait que la pièce mesurait 30 mètres de long et 7 mètres de 
large et qu'il y avait au milieu sept piliers de soutènement, on en déduit que 
les 3000 personnes devaient tenir sur environ 200 mètres carrés. Ce qui 
faisait 15 personnes par mètre carré. Or, il faut rappeler qu'aux heures 
d'affluence dans les transports en commun, on prévoit sept personnes par 
mètre carré. 


Avez-vous des doutes ? Si on modélise en vue de dessus un corps d'homme, 
un corps de femme et un corps d'enfant sur une surface de 1 mètre carré 
avec un entassement d'une majorité de femmes et d'enfants, même en 


théorie, on arrive péniblement à 10 personnes par mètre carré. Partant de 
surface fausse, le faux témoin Miklós Nyiszli a donc également menti sur le 
nombre de personnes prétendument gazées en une seule fois. Nous 
sommes en présence d'un témoignage fabriqué de toutes pièces. 














À propos du gazage, Miklés Nyiszli écrit, je cite : la matière déversée est du 
Zyklon ou du chlore sous forme granulée qui produit du gaz aussitôt en 
contact avec l'air, le gaz qu'elle produit rempli au bout de quelques instants 
la pièce où les déportés sont entassés, en cinq minutes il a tué tout le 
monde (page 56). Là encore notre témoin n'a pas de chance, le Zyklon B 
n'était pas du chlore mais du cyanure d'hydrogène, c'est-à-dire un gaz 
totalement different. Ces deux gaz n'ont rien en commun, même leur 
toxicité ne repose pas sur les mêmes mécanismes. Dans le Zyklon B l'acide 
cyanhydrique est présent sous forme de liquide au sein des granulés 
verdâtres. Le gaz ne va donc pas être produit, je cite : aussitôt en contact 
avec l'air, comme le prétend Miklós Nyiszli mais par évaporation 
progressive. Ce qui signifie qu'un gazage va durer bien plus de cinq minutes. 





Plus loin, Miklós Nyiszli prétend que l'on mettait 3 corps à la fois dans 
chaque four et que ces corps étaient brûlés en 20 minutes (page 61). C'est 
de la pure science-fiction, car il faut rappeler qu'au début des années 2000, 
les fours les plus modernes peuvent réduire en cendres 15 corps en 18 
heures, soient un corps en 70 minutes environ. Croire Miklós Nyiszli c'est 
croire que les Allemands auraient pu faire 9 fois mieux voilà plus de 70 ans. 


Tel est le témoin que l'on cite encore aujourd'hui et qui a inspiré un film en 
2001. 





Conclusion 


| n'y a que deux solutions "Du Brouillard Dans Le Rétro” soit vous n'avez 
pas lu Miklós Nyiszli et vous avez invoqué son nom après une recherche 
superficielle juste pour donner l'impression que vous pouviez me répondre, 
soit vous l'avez lu et vous avez été convaincu. 


Dans un cas comme dans l'autre, permettez-moi de vous dire que vous êtes 
un sacré fumiste ! Mais c'est tant mieux après tout, car par votre réponse 
vous avez démontré qu'aucun historien n'a fait son travail, c'est-à-dire à 
commencer par le commencement. 


Désormais, quand on nous demandera : mais comment un tel mensonge 
aurait-il pu durer si longtemps ? 


Notre réponse consistera à vous citer "Du Brouillard Dans Le Rétro”. 
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Votre aveuglement, votre fumisterie et votre cynisme lorsque vous osez 
invoquer la méthode historique, c'est avec des individus de votre acabit que 
les mensonges les plus grossiers durent. Avec des individus comme vous, 
mais aussi avec la répression féroce contre ceux qui élèvent la voix pour 
dire la vérité. Demain, j'en serai la victime, mais qu'importe la vérité est en 
marche, avec ou sans moi elle fera désormais son chemin. 


HFAURISSON A RAISON 





Spéciale dédicasse à mon Héros Vincent Reynouard 


Un grand remerciement pour la vidéo : 
Holocauste, les témoignages en procès (Partie lI). 
Ainsi que pour la vidéo : Pas de trous pas d'holocauste. 
Ce que vous venez de lire dans ce document 
provient intégralement de ces deux vidéos. 
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GLOIRE AUX VAINCUS 
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